
9 




6 



<e> 


6 



1*11 

m 

2 RD FLOOR PLAN 

3 RD FLOOR PLAN 
4TH FLOOR PLAN 

Alterations 

Berkeley College 

536 Broad St 

NEWARK, NEW JERSEY 

|| 

gRessgssss 
8&B55S5*B& 
j§S sssggfgs 

5 S 

i| s iP|Si| 

Mbhael Kuvbida AIA 

Michael Kuybida Architect 

10 Sqdrrelwood Road 

West Paterson New Jersey 07424 

0 973 345 3500 F 973 345 8588 


I 

5 

t 

1 


